Google Bubble Level e os melhores apps alternativos de nível para Android e iPhone (2026)
O nível de bolha oculto do Google é suficiente? Comparamos as limitações do nível do Google com os melhores apps de nível dedicados para Android e iOS, incluindo Bubble Level & Angle Gauge.
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O Google tem um nível de bolha oculto

Você sabia que o Google tem um nível de bolha integrado diretamente na Pesquisa Google? Basta pesquisar "bubble level" ou "nível de bolha" no seu telefone Android e um nível interativo aparecerá diretamente nos resultados da pesquisa.

Funciona usando o acelerômetro do seu telefone — o mesmo sensor que detecta quando você gira a tela. Para tarefas rápidas como pendurar um porta-retratos, pode ser suficiente.


Onde o nível do Google fica aquém

Embora seja um truque engenhoso, o nível de bolha do Google tem 6 limitações importantes que o tornam pouco confiável para qualquer trabalho sério:


	Sem calibração — Esta é a falha crítica. Cada sensor de telefone tem um pequeno desvio de fábrica. Sem calibração, o nível do Google pode estar desviado frações de grau sem que você saiba, o que se acumula em distâncias longas.

	Apenas um modo — Só funciona com o telefone na horizontal. Não há modo de superfície, modo de borda nem modo de inclinômetro.

	Sem leitura de ângulo — Você vê uma bolha se mover, mas não um valor numérico real do ângulo.

	Sem função de retenção/bloqueio — Não é possível congelar a leitura para anotá-la ou compará-la.

	Sem histórico nem compartilhamento — Não há como salvar medições ou compartilhá-las com outros.

	Sem orientação de tolerância — Não indica se sua medição está dentro dos limites aceitáveis para sua tarefa específica.




O que um app de nível dedicado oferece



	Recurso	Nível do Google	App de nível dedicado



	Calibração	❌ Não	✅ Completa com perfis

	Modos	Apenas 1 (plano)	4+ (plano, superfície, borda, inclinômetro)

	Leitura de ângulo	❌ Não	✅ Numérica precisa

	Função de retenção	❌ Não	✅ Congelar leitura

	Tolerância	❌ Não	✅ OK/PERTO/FORA

	Diagnósticos	❌ Não	✅ Autoverificação do sensor

	Compartilhar	❌ Não	✅ Cartão de medição

	Offline	❌ Requer internet	✅ Funciona offline





Nossa melhor escolha: Bubble Level & Angle Gauge

Gratuito, sem anúncios, 21 MB, Android + iOS

📱 Baixar no Google Play | Baixar na App Store


	4 modos de medição — Bolha plana, nível de superfície, nível de borda e inclinômetro de 360°

	Calibração completa de 180° — Com perfis salvos, desfazer e autoverificação do sensor

	Múltiplas unidades — Graus (°), porcentagem (%), mm/m e razão

	Indicador de tolerância — Sistema visual OK / PERTO / FORA para avaliação rápida

	Barra de confiança — Mostra a estabilidade da leitura atual em tempo real

	Função de retenção — Congela a medição atual com um toque

	Bloqueio de orientação + tela ligada — A tela não desliga nem gira enquanto você mede

	Compartilhar cartão de medição — Compartilhe leituras como imagem com todos os dados

	Sem coleta de dados — Nenhum dado pessoal ou de uso é coletado

	Sem anúncios — Interface limpa, sem distrações




Outros apps de nível

Clinometer da Plaincode

Disponível para iOS. A versão básica é gratuita, a versão pro custa $1.99. Um app bem projetado com interface limpa, mas limitado a uma única plataforma.


Gamma Play Level

Disponível para Android. Gratuito, mas com publicidade excessiva. A quantidade de anúncios interfere significativamente na experiência de uso.


Apple Measure Level

Integrado no iOS dentro do app Medição. Básico, mas funcional para tarefas simples. Sem calibração avançada nem modos múltiplos.


Smart Tools Level

Disponível para Android. A versão pro custa $2.99. Funcional, mas requer permissões excessivas não relacionadas à funcionalidade de nível.


Tabela comparativa completa



	App	Modos	Calibração	Leitura de ângulo	Tolerância	Retenção	Anúncios	Preço	Plataformas



	Bubble Level & Angle Gauge	4	✅ Completa	✅ Multi-unidade	✅ OK/PERTO/FORA	✅	Sem anúncios	Grátis	Android, iOS

	Nível do Google	1	❌	❌	❌	❌	N/A	Grátis	Android

	Apple Measure Level	1	Básica	✅ Só graus	❌	❌	Sem anúncios	Grátis	iOS

	Clinometer	2	✅	✅	❌	✅	Limitados	Grátis / $1.99	iOS

	Gamma Play Level	2	✅	✅	❌	❌	Excessivos	Grátis	Android

	Smart Tools Level	2	✅	✅	❌	✅	Alguns	Grátis / $2.99	Android





Quando usar cada opção


	Pendurar um porta-retratos — O nível do Google pode funcionar, mas um app com calibração oferece melhor precisão.

	Nivelar uma prateleira ou eletrodoméstico — Use um app dedicado com modo de superfície e leitura numérica.

	Medir a inclinação do piso — Você precisa de leitura de ângulo em múltiplas unidades e função de retenção.

	Verificar marcos de portas e encanamento — O modo de borda e a tolerância são essenciais.

	Inclinação de drenagem — Necessita medição precisa em mm/m ou porcentagem com indicador de tolerância.

	Construção profissional — Apenas um app completo como Bubble Level & Angle Gauge com calibração, múltiplos modos e compartilhamento de medições.




Como obter leituras precisas


	Calibre primeiro — Sempre calibre seu app antes de medir. A calibração de 180° elimina o desvio do sensor.

	Remova a capinha — As capinhas do telefone podem criar uma superfície desigual que afeta a leitura.

	Espere estabilizar — Dê ao sensor alguns segundos para que a leitura se estabilize antes de anotar o valor.

	Use a borda plana — Coloque a borda plana do telefone diretamente sobre a superfície para maior precisão.

	Evite campos magnéticos — Ímãs e dispositivos eletrônicos próximos podem afetar os sensores do telefone.




Perguntas frequentes

O nível do Google é preciso o suficiente para faça-você-mesmo?

Para tarefas muito básicas como pendurar um quadro, pode servir. Mas sem calibração, pode ter um desvio de vários décimos de grau, o que se nota em trabalhos mais precisos ou em distâncias longas.


Um telefone pode substituir um nível físico?

Com um app bem calibrado, um smartphone moderno pode alcançar uma precisão de ±0.1°, comparável a muitos níveis físicos de consumo. Para construção profissional, um nível a laser continua sendo a referência.


O que significa uma leitura de 0.2° em uma superfície plana?

Pode significar que a superfície tem uma leve inclinação real, ou que o sensor do seu telefone precisa de calibração. Calibre o app e meça novamente para obter o valor real.


Apps de nível consomem muita bateria?

O acelerômetro consome muito pouca energia. Uma sessão típica de medição mal afetará sua bateria. A função de tela ligada usa mais energia que o próprio sensor.


Conclusão

O nível de bolha do Google é um truque útil para emergências — quando você precisa de uma referência rápida e não tem nada mais à mão. Mas para qualquer trabalho real, de projetos faça-você-mesmo a construção profissional, você precisa de um app dedicado com calibração adequada, múltiplos modos e leituras precisas.

Bubble Level & Angle Gauge é nossa recomendação: gratuito, sem anúncios, com calibração completa de 180° e tudo que você precisa para medições confiáveis.

📱 Baixar para Android | Baixar para iOS
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